Dr MIECZYSLAW IGNACY 


pulk. lekarz, W.P. w st. spocz. 


przeżywszy lat 70, po krótkiej a ciężkiej chorobie, opatrzony św. Sakra- 
mentami, zasnął w Panu dnia 18 maja 1947 r. w Chrzanowie. 


Wyprowadzenie zwłok z kaplicy na cmentarzu podgórskim do grobowca rodzinnego nastąpi we wtorek dnia 
20 b. m. o godzinie 3 po poł., na który-to smutny obrzęd zapraszają w nieutulonym żalu pozostali: 


siostry i rodzina. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


‚odprawione zostanie w środę dnia 21 b. m. o godzinie 7% rano w kościele OO. Franciszkanów. | i 


"wy „HUMANITAS”: 
*WIAKA Nrukarnia Związkowa w Krakowie. Mikołajska 11 
"2. — TEL. 556-43 


